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FLOW OF RECORDS VOLUME 
IN AND OUT OF 

CIA ARCHIVES AMD RECORDS CENTER 
(in cubic feet) 


(*Daily Average Calculated on 250 Workdays a Year.) 
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Total 

*Average v ' 

Total 

^Average 

Net 

^Average 

Year 

Received 

Per Day 

Removed 

Per Day 

Increase 

Per Day 

1959 

15,712 

62.8 

5,239 

20.9 

10,473 

41.9 

i960 

17,817 

71.1 

5,846 

23.3 

11,971 ■ 

47.8 

1961 

15,768 

63.1 

5,193 

20.8 

10,575 

42.3 

1962 

14,775 

59.0 

6,795 

27.1 

7,980 

31.9 

1963 

14,827 

59-3 

12,026 

48.1 

2,801 

11.2 

1964 

14,891 

59.5 

13,286 

53.1 

1,605 

6.4 

1965 

14,361 

57.4 

13,954 

55.8 

4o4 

1.6 

1966 

14,035 

56.0 

9,184 

36.7 

4,846 

19.3 

1967 

17,917 

71.2 

■ 7,312 

29.2 

10,605 

42.0 

1968 

16,058 

64.2 

9,995 

4o.o 

6,065 

24.2 

en-Year Average) 

(15,616) 

(62.4) 

(8,883) 

(35.5) 

(6,732) 

(26.9) 

Purge Year 

1969 

13,950 

55-8 

18,136 

72.1 

-4,186 

-16.3 


Balance 
On Hand 


47,520 

59,491 

70,066 

78,046 

80,846 

82,452 

82,859 

87,705 

98,310 

104,373 


100,187 
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